SCRiBEDATA 


BLIENT 

PROJECT 

PROJECT 

LABNAME 

STATION  ADDL  LOi 

EPATAGN 

LABSAMP 

MATRIX 

SUBMATF 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Iter 

ner 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrD85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrD85M-149( 

P-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrD85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brb85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrb85M-149( 

P-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brb85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brb85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrP85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brb85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrD85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrD85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Br085M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrD85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrD85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrD85M-149' 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrD85M-149' 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrD85M-149' 

P-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brb85M-149' 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrD85M-149' 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrD85M-149' 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrD85M-149' 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrD85M-149' 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBjj085M-149' 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrD85M-149' 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBij085M-149- 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrP85M-149- 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32ndStBrD85M-149- 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBij085M-149- 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrD85M-149; 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  BrD85M-149; 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrD85M-149; 

8-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brp85M-149; 

p-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrp85M-149; 

p-A 

Cl  50801 -C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brp85M-149; 

P-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brp85M-149: 

p-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrp85M-149; 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brp85M-149; 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrp85M-149: 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brp85M-149: 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrp85M-149: 

p-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  StBrp85M-149; 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd  St  Brp85M-149; 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-149; 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-149; 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-149; 

B-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149; 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149; 

B-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149; 

B-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149; 

B-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 
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Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149;8-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

ner 

ner 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Iter 

ner 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  085M-149B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149;8-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149; 

8-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  085M-149' 

P-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149' 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149' 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149J 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149J 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  085M-149J 

P-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  ^85M-149J 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-1491 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149J 

P-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  b85M-149J 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-1491 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149J 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149J 

P-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  b85M-149i 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149J 

P-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  b85M-149i 

P-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  085M-149J 

B-A 

C150B01-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149S 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149S 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149S 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149S 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149S 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149S 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149S 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149< 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149' 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149< 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  d85M-149< 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-149< 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  085M-149< 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  085M-149< 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  D85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  b85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  p85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  085M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-150( 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-150( 

P-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68  P85M-150( 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148; 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 
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Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148;B-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

ner 

ner 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Iter 

ner 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  085M-148;8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148; 

B-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  085M-148; 

B-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  085M-148; 

B-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148; 

B-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148; 

B-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148; 

B-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148; 

B-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148; 

B-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  085M-148; 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148; 

8-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148; 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148: 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148: 

b-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148:B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148:B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  bB5M-14B: 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  bB5M-14B: 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-14B:B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  085M-14B:B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-14B: 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-14B: 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-14B: 

B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-14B:B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148:B-A 

C150B01-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148: 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148^ 

b-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  085M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148^ 

b-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  P85M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  p85M-148^ 

B-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148^ 

8-A 

C150801-1 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148! 

b-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148! 

B-a 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  085M-148! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148! 

b-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148! 

B-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 
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Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148! 

fe-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

ner 

ner 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Iter 

ner 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  085M-148! 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148! 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  085M-148! 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148f 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148f 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148I 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  085M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  b85M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72  D85M-148( 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149; 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149; 

P-A 

Cl  50801 -i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiP85M-149; 

P-A 

Cl  50801 -i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiP85M-149: 

8-A 

Cl  50801 -i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149: 

P-A 

Cl  50801 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Bnij085M-149: 

P-A 

Cl  50801 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149; 

P-A 

Cl  50801 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiP85M-149; 

P-A 

Cl  50801 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiP85M-149: 

P-A 

Cl  50801 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Bnjp85M-1 49: 

8-A 

Cl  50801 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiP85M-149: 

P-A 

Cl  50801 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149: 

B-A 

Cl  50801 -i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149: 

p-A 

Cl  50801 -i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149: 

P-A 

Cl  50801 -i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149^ 

8-A 

Cl  50801 -i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149^ 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiP85M-149^ 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149^ 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149^ 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149^ 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiP85M-149^ 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149^ 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiP85M-149^ 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149^ 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiP85M-149^ 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149^ 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149^ 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149'^ 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149! 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiP85M-149! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149! 

P-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 
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Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiD85M-149! 

b-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

ner 

ner 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Iter 

ner 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiD85M-149! 

b-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  BriiD85M-149! 

b-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briib85M-149! 

b-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briib85M-149! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briib85M-149! 

b-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briib85M-149! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briib85M-1 491 

b-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briip85M-149! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briib85M-149! 

b-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers  Briib85M-149! 

b-A 

C150801-i 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148‘ 

b-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148' 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148‘ 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148' 

b-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148' 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148‘ 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148‘ 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148‘ 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-14818-A 

Cl  50801 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-14818-A 

Cl  50801 -• 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148B-A 

Cl  50801 -: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  085M-14818-A 

Cl  50801 -• 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148l8-A 

Cl  50801 -• 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148' 

8-A 

Cl  50801 -• 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148J 

b-A 

Cl  50801 -• 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148J 

b-A 

Cl  50801 -• 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148J 

b-A 

Cl  50801 -• 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148J 

8-A 

Cl  50801 -• 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148J 

b-A 

Cl  50801 -• 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148J 

8-A 

Cl  50801 -• 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148J 

8-A 

Cl  50801 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148J 

8-A 

Cl  50801-- 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148I 

8-A 

Cl  50801 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148J 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  P85M-148J 

b-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  P85M-148J 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148J 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148J 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  p85M-148< 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148< 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148< 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148< 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148< 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148< 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148< 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  b85M-148< 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148< 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  085M-148< 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  085M-148< 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 
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Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148< 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

3ter 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  085M-148< 

b-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48  D85M-148< 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  CtD85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Cib85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Cib85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Ctb85M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Ctb85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Crb85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Crb85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Crp85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Cib85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Cib85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Ctb85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Ctp85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Ctb85M-149( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 

Superfund 

Upper  Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement  Ctb85M-149( 

b-A 

C150801-; 

Water 

Surface  W 
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SAMPLE  ■ 

SAMPDAT 

PREPDAT 

ANADATE 

BATCH 

ANALYSIS 

METHODh 

PREPNAIV 

ANALYTE 

CASNUME 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  TO200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To  200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 
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8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  Ta^00.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  TO200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To  200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimonv 

7440-36-0 
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8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  Ta^00.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  TO200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To  200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 
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8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  Ta^00.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  TO200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To  200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 
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8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  Ta^00.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To-200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  TO200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To  200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

^00.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 
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8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTa200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTa&00.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo 

^00.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo- 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo- 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS  To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028  IICPMSTo 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 
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SURROGy' 

RESULT 

DETECTIC 

DETECTE 

L QUALIFIRESULT  ( 

MDL 

MRL 

UNITS 

DILUTION 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

46.8 

46.8 

Y 

UD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

tu 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

lu 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

lu 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

3.31 

3.31 

Y 

UD 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

3.46 

3.46 

Y 

UD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

lU 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

iu 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

lu 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

49.9 

49.9 

Y 

UD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

iu 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

iu 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

2.70 

2.70 

Y 

UD 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

2.56 

2.56 

Y 

ID 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

iu 

5.00 

5.00 

ug/k_ 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

iu 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

iu 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

" FALSE 

<2.50 

N 

iu 

2'.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

12.0^  ~ 

12.0 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

iu 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

lu 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

IU 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

48.8 

48.8 

Y 

UD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

IU 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

IU 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

IU 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

IU 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

1.80 

1.80 

Y 

ID 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

IU 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

!u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

iu 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

iu 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

13.2 

13.2 

Y 

iD 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

iu 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

iu 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

iu 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<25.0 

N 

iu 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

0.724 

0.724 

Y 

UD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

iu 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

IU 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

6.15 

6.15 

Y 

ID 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 
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FALSE 

45.7 

45.7 

Y 

UD  25.0 

50.0 

ug/L 

50 

FALSE 

N 

iU  25.0 

50.0 

ug/L 

50 

FALSE 

455 

455 

Y 

ID 

150 

50 

FALSE 

Y 

LJD 

50 

FALSE 

Y 

ID 

500 

50 

FALSE 

321 

321 

Y 

UD 

250 

500 

50 

FALSE 

Y 

Id 

250 

500 

50 

FALSE 

N 

iu 

50 

Y 

ID 

50 

FALSE 

165 

165 

Y 

ID 

50.0 

100 

50 

FALSE 

Y 

ID 

500 

500 

50 

FALSE 

Y 

ID 

50.0 

100 

50 

FALSE 

N 

IU 

250 

500 

50 

FALSE 

Y 

ID 

250 

50 

FALSE 

LUilililiM 

LUilililiM 

Y 

ID 

50.0 

100 

50 

FALSE 

276 

276 

Y 

UD 

250 

500 

50 

FALSE 

Y 

ID 

1000 

50 
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SPIKELEV 

RECOVEF 

UPPERCL 

LOWERCL 

ANALYST  IPSOLIDS 

PCT  MOIJ 

REMARKS 

SAMP  DE 

SAMP  DE 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 
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0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 
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sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 
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0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 
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sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 
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0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 
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sv 

0 

0 

sv 
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0 

sv 

0 

0 
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0 
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0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 
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sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 
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sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

o o o 

sv 

0 

sv 

0 

sv 

0 

0 

0 

sv 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 
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sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 

0 

0 

sv 
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sv 
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sv 
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sv 
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0 
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sv 
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0 
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RM 

19:25 

RM 

19:25 

RM 

19:25 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 

LR 

16:00 
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